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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി . ടി.എൻ./ 06 / 2017 -18 . 

2017 ജൂ ലൈ 28. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ മത്സ ര സ്വ ഭാ വ മു ള്ള ദർഘാസു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 25 - 8 - 2017 , 3 മണി വരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


0 


SGST- കാലാവധി 


| GSTa 

- 18 % 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

- ദർഘാസ് (CGST പ്രവൃത്തി കരാറുകാരുടെ 
| കമ 

നിരതദ്രവ്യം ( പമാണത്തിന്റെ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

- 99 % + പൂർത്തീകരണ 
അടങ്കൽ തുകയും 

വില 

| 9 %). 
- ( 1) ( 2 ) 

( 3) (4 ) ( 5) ( 6) 

(7 ) 
50 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് ഒളവണ്ണ വില്ലേജ് 
ഓഫീസ് കം റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 
നിർമ്മാണം വൈദ്യു തീ ക ര ണം - 2,07,511 5 , 200 

90 30 ദിവസം എ , ബി , സി 

വിഭാഗം 

കരാറുകാർ 
2 51 / 2017 - 18 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി . എസ് . - 

മ പ യൂ ർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ 
ഒന്നാംനില നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം 

9 , 500 

30 ദിവസം എ , ബി , സി 
- 3 ,77 , 324 

വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


- 5,200 


50 0 


8 0 0 


144 


Gaz. No. 34/2017/DTP (PWD ). 


407 


172 
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- ( 2 ) 


( 7 ) 


3 


- 52/ 2017 - 18 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി . എസ് . 

കോഴിക്കോട് ചേളന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 
ആയൂർവ്വേദ ഡിസ്പെൻസറിയുടെ നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,13,974 


7 , 900 


700 


126 


30 ദിവസം എ , ബി , സി 

വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


53 / 2017 - 18 - കോ ഴി ക്കേ ാ ട് മ ഡിക്കൽ 
കോളേജ് കാമ്പസിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ 
ഹാ സ്റ്റ ലി ല കിച്ച ൺ ബ്ലോക്കിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം പുനരുദ്ധാരണം - 1, 88, 364 


4 ,800 


500 


90 


30 ദിവസം 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


5 


5 4 | 2017 - 18 വാർഷിക പദ്ധതി 2014 - 15 
കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് 
മാപ്പിള ഹയർ സെക്ക ണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാംനിലയുടെ നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - - 4,29,032 


10 ,800 


900 


162 


45 ദിവസം എ , ബി, സി 

വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


55 / 2017 - 18 -- കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് വിശ്രമ മന്ദിരത്തിലെ കോൺഫറൻസ് 
ഹാ ളി ല മ യ ര ക ണ്ടീ ഷ ണ റി ന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - - 4,98,750 


12 , 500 


1, 000 


180 


45 ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്ത 


എ . സി 


കരാറുകാർ 
ബി , സി 
വിഭാഗം 


| 7 


56 / 2017 - 18 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി . എസ് . - 
കോഴിക്കോട് കുണ്ടുങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് യു . പി. 
സ് കൂൾ കെട്ടി ട ത്തിന്റെ നിർ മ്മാ ണം 
വൈദ്യുതീകരണം -- - 2,76, 387 


7 , 000 


6 0 0 


108 


- 30 ദിവസം 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


- 8 57 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് കൃഷ്ണ മേനോൻ 

മ്യൂസിയത്തിന്റെയും ആർട്ട് ഗ്യാലറിയുടെയും 
പുനർവൈദ്യുതീകരണം-- - 2,54, 273 


6 , 400 


6 00 


108 


30 ദിവസം എ , ബി , സി 

വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


58 / 2017 - 18 - എൽ. എ . സി . - എ . ഡി . എസ് . - 
തിരുവമ്പാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കാരശ്ശേരി 
പഞ്ചാ യ ത്തിലെ ഐ .എച്ച്. ആർ. ഡി .- യ്ക്ക് 
കീഴിലുള്ള കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലോഡ് 
സയൻസിനുവേണ്ടിയുള്ളപുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർ മ്മാ ണം - വൈദ്യുതീകരണം - 3,85, 409 


- 9 ,700 


800 


144 


30 ദിവസം എ . ബി . സി . 

വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


10 


- 59 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ 8 അംഗനവാടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 2, 42,428 


6 , 100 


500 


90 


30 ദിവസം എ , ബി , സി 

വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


408 


22nd AUG. 2017] 
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( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


11 


60/ 2017 - 18 - - കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് പി. ഡബ്യൂ . ഡി . 
റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന്റെ 
പുനർവൈദ്യുതീകരണം - 2,37 ,281 


6 , 000 


500 


90 


30 ദിവസം എ , ബി , സി 

വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


12 61/ 2017 -18 - കണ്ണൂർ കൃഷ്ണമേനോൻ വനിതാ 

കോളേജിലെ യാർഡ് ലൈറ്റിനു വേണ്ടിയുള്ള 
അധിക വൈദ്യുതീകരണം- - - 2,93,746 


7 , 400 


6 0 0 


108 


30 ദിവസം എ , ബി , സി . 

വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


13 


62 / 2017 - 18 - കണ്ണൂർ പട്ടുവം ഗവൺമെന്റ് 
മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ ഫോർ 
ബോയ്- വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാ 
രണവും പുതിയവ നിർമ്മിക്കലും ലൈബ്രറി, 
വാ യ ന മുറി, സന്ദർശക മുറി, വാച്ച്മാൻ 
കാബിൻ എന്നി വ യുടെ നിർ മ്മാ ണം 
വൈദ്യുതീകരണം ( പു നർ ദർഘാസ്) 
- 2 ,14 ,934 


5 ,400 


5 0 0 


90 


30 ദിവസം എ , ബി , സി 

വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


14 


63 / 2017 - 18 - കേരള ബഡ്ജ റ്റ് - 2013 - 14 - ആസ്തി 
വികസന ഫണ്ട്2013 - 14 - മട്ടന്നൂർ നിയോജക 
മ ണ്ഡ ലം - ക ണ്ണൂർ ജില്ല യിലെ മമ്പറം 
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 2,16 ,963 


5 , 500 


500 


- 90 


30 ദിവസം എ , ബി, സി 

വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് 
മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറു കാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


ദർ ഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്| സ് പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 ( 02 ) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ട്രഷറിയിലും നികുതി GST @ 18 % 
(CGST- 9 % + SGST- 9 %) ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ ( പമാ ണ ത്തോടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിര തദവ്യം, 
കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 
- 200 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് എന്നിവ ആ വ ശ്യ മായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

-- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


409 


